436            V.   Anwendungen aus der Lehre von den Dampfen usw.
Die sekundliche Arbeit (Efi>kt) des Slrahldruckes,  hier gleich der Komponente Px, ist
also
L =
u (cos «! + cos aa)-
Damit der Strahl ohne Anprall (StoB) in die Schaufelung ©inlauft, mul hier die Schaufelgeschwindigkeit einen ganz bestinimten, durch ^ undi die Winkel a0 und cq bedingten Wert besitzen. Sie muB gleich dor Uxnf'aag»-komponente u der nach den Richtungen von u und w zerlegten ZufluBgesohwiii* digkeit ct sein. Wiirde narnlich die Schaufelgeschwindigkeit u' <I -w, so milBfcf ^^o.^               der Strahl mit u — u' gegen die weg>
^"/|SV ""\x         laufende   Schaufel   stofien.      Ware iit /r      ^_N       u' > u> so b^6^30 ^er Strahl in der Urn-\"^]    laufrichtung zuriick und miiBt© von deit
____r-s-4- nacnf°^§en<^en Schaufeln mit u' — u £*>
^'^             frinK^n wArrlnn •   AS TTinft also, da bftldft
____    werdon;   es muB also, da
Moglichkeiten die Wirkung des Strahlm beeintrachtigen, uf = u gowah.lt werden, Der Strahl lauft dann storungsfrei mit m in der Richtung at auf die Schaufel. Kurz ausgedriickt muB Cj die 'Diagonale in dem Parallologranmi axis w und IP sein (Eintrittsparallolograunn).
Setzt     man    zur    Voreinfaohuitg ^ = ^2, so wird
L -.-- 2 -•**?- w u cos oci .   . (15) y
Fig. 167.
Boi  Turbinen  soil   diosor Wert moglichst groB werdon.   Es handeltaich also darum, die Verhaltnisse so zu wahlen, daB
w u cos oq
einen grofitc-n Wert erreicht.    Bezeichnet man voriibergehend die Projekticm von w auf die Umlaufrichtung, also den Wert w cos oq mil wnt so aoli
w u cos oq = i
ein Maximum sein.
Bei gegebener ZufluBrichtung a0 und ZurluBgeschwincligkeit CJL Isat nun die Sum me u~{-wu den festen Wert <?tcosa0, vgl. Fig. 167.. Die Einzel-werte von it und ii-u sind aber innerhalb clieser Summo jo nach dom Hohaufel* winkel verschieden. Ihr Produkt \vird am groBten, wenn
1 U — WH -- y c{ cos a,,
ist.
Nach dem Satz der Geometrie, daB im rochtwinkligon Droiock dan Quadrat der Hohe gleich dem Produkt aus den Abschnilton der Hypotenuse iat, argibt sich dies aus Fig. 167 unmittelbar.
Die Arbeit wird fiir diesen Fall
c 2
L — ~ cos'2 oc0 . *9
Sie erreicht ihren GroBtwert bei cos2 a0 — -- 1  mil a()     0
Lm(tj- -arten sein.n Gleichstromzylinder keine Annaherung an den Carnotschen KreisprozeB gegeniiber dem gewohnlichen Dampfzylinder erreicht, wie behauptet worden ist.
